ANTONI MIHNIAKONSN 


emer. general W. P. 


po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu 
dnia 10 września 1934 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy Szpitala Okręgowego przy ul. Wrocławskiej na miejsce wiecznego 
spoczynku na cmentarzu rakowickim nastąpi we czwartek dnia 13-go b. m. o godzinie 3 popołudniu, 
na który-to smutny obrzęd stroskana żona, córka i wnuczka zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w piątek dnia 14-g0 b. m. o godzinie 8 rano w kościele parafjalnym św, Marka. 


| 


rodzai ONUFREGO FIUTA „zj Ewę 


w Krakowie, ul. Grzegórzecka L. 7. — Tel. Mr. 141-05 i 102-48. 


